
COMUNE DI MARACALAGONIS 

Provincia di Cagliari 

ORDINANZA DEL SINDACO 



N. 02 



DEL 15/02/2011 



OGGETTO: ORDINANZA PER IL DIVIETO DI UTILIZZO 
DELL'ACQUA PER USI POTABILI E ALIMENTARI IN 
LOCALITÀ TORRE DELLE STELLE. 



IL SINDACO 



Nella sua qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza 

VISTO il fax trasmesso in data 10/02/2011 (prot. n. 2027 del 11/02/2011) dall'ASL di Cagliari - 
Dipartimento di prevenzione - Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione, con la quale si 
comunica che in data 08/02/2011 è stato effettuato un prelievo d'acqua presso l'utenza di via 
Polluce n. 15 in Località Torre delle Stelle e dalle analisi chimiche e batteriologiche è stato 
evidenziato che i parametri di Ferro e Manganese sono risultati non conformi a quanto previsto dal 
D. Lgs 31/2001 e inoltre il campione prelevato presentava caratteristiche organolettiche 
inaccettabili per un'acqua potabile; 

RITENUTO necessario, indifferibile ed urgente intervenire autoritariamente, vietando l'uso 
dell'acqua delle rete idrica della Località Torre delle Stelle per il consumo come bevanda e per la 
preparazione di alimenti e bevande; 

IN ATTESA del ripristino dell'idoneità dell'acqua per uso potabile e alimentare e fino a nuova 
diversa comunicazione; 

VISTI 

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni; 

- Il T.U. Leggi Sanitarie; 

- Lo Statuto Comunale; 



ORDINA 



Per le motivazione sopra espresse: 



A tutta la popolazione della Località Torre delle Stelle il DT/IETO ASSOLUTO, sino a quando 
nuovi accertamenti non ne confermino la potabilità, all'utilizzo dell'acqua della rete idrica per usi 
potabili ed alimentari. 

AVVERTE 

Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, 
saranno a carico degli inadempienti; 

DEMANDA 

All'Ufficio di Polizia Municipale il controllo sulla osservanza della presente Ordinanza, ed agli 
Uffici competenti la cura per la massima divulgazione e pubblicità della stessa; 



DISPONE 

Che la presente ordinanza venga trasmessa: 

- All'Azienda A. S.L. n. 8 di Cagliari; 

- Alla Prefettura di Cagliari; 

- Al Comando Stazione C.C. ; 

- All'Ufficio Polizia Municipale - Sede; 

- Albo Pretorio del Comune; 

- Al Geom. Diego Arca. 

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 
Sardegna ai sensi dell'art. 21, comma 1 della Legge 1034 /1971, da proporsi entro sessanta giorni 
dalla scadenza del termine, decorrente dalla notifica della presente, o in alternativa, al Presidente 
della Repubblica entro centoventi giorni. 



IL SINDACO 

F.to Antonella Corona 



AC/mit 
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